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L I B R O 


DELLE SALE CORINTHIE. 


Cap. IX. 


E S A L E Corinthie fi faceuano in due modi , cioe 6 con le colonne che nafceua. 
no da terra , come fi uede nel difegno primo, ouero con le colonne fopra i piede' 
ftili , come nel difegno fecondo . Ma cofi nell’vno , come nell’altro fi faceuano \[ 
colonne apprelfo il muro, e gl i Architraui,i Fregi, e le Comici fi lauorauano di 
ftucco, ouero fi faceuano dilegno, eui era un’ordine folo di colonne. II uoltofi 

— faceuaodimezocerchio,oueroafchiffo, cioe, che haueatantodi frezza, quanto 

era ilterzo della larghezza della Sala,efidoueuaadornare con compartimentidi ftucchi, e di pi t . 
ture . La lunghezza di quefte Sale farebbe molto bella di un quadro , e due terzi della la r . 
ghezza. 
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